IT1 [U43l 






$ 

,£oP 




$ 





(^oooooooooooooooooooooooooooook; 


D 

s 

io 


N s-o 

5 ® 2 

C: , W 
O w —h 

c/) Q- 

0 . 

3 (/) 

■ ST 
££ 
ö' 3 
S’s- 1 

0 sf 
Q. 0 
0 i 

Ts 

O: 

3 

0 


0 

3 

o- 

0 


C 

ä 

CO 


B 




e*n 0/ü/i 


inrö 43 i 


montags bis freitags 


Haltestellen Abfahrtszeiten 




Dorstfeld Betriebshof 

3.01 

4.21 

4.31 

4.41 

4.51 

5.01 

5.11 

5.17 

5.21 

5.27 

5.31 

5.37 

5.41 

5.47 

5.51 

5.57 

6.01 

Wittener Straße 

02 

22 

32 

42 

52 

02 

12 

18 

22 

28 

32 

38 

42 

48 

52 

58 

02 

Ofenstraße 

05 

25 

35 

45 

55 

05 

15 

21 

25 

31 

35 

41 

45 

51 

55 

6.01 

05 

Heinrichstraße E 

06 

26 

36 

46 

56 

06 

16 

22 

26 

32 

36 

42 

46 

52 

56 

02 

06 

Unionstraße E 

07 

27 

37 

47 

57 

07 

17 

23 

27 

33 

37 

43 

47 

53 

57 

03 

07 

Westentor E 

09 

29 

39 

49 

59 

09 

19 

25 

29 

35 

39 

45 

49 

55 

59 

05 

09 

Kampstraße E 

10 

30 

40 

50 

5.00 

10 

20 

26 

30 

36 

40 

46 

50 

56 

6.00 

06 

10 

Reinoldikirche E 

12 

32 

42 

52 

02 

12 

22 

28 

32 

38 

42 

48 

52 

58 

02 

08 

12 

Ostentor E 

13 

33 

43 

53 

03 

13 

23 

29 

33 

39 

43 

49 

53 

59 

03 

09 

13 

Lippestraße E 

14 

34 

44 

54 

04 

14 

24 

30 

34 

40 

44 

50 

54 

6.00 

04 

10 

14 

Funkenburg 

15 

35 

45 

55 

05 

15 

25 

31 

35 

41 

45 

51 

55 

01 

05 

11 

15 

Von-der-Tann-Straße 

17 

37 

47 

57 

07 

17 

27 

33 

37 

43 

47 

53 

57 

03 

07 

13 

17 

Berliner Straße 

—ii 

38 

48 

58 

08 

18 

28 

34 

38 

44 

48 

54 

58 

04 

08 

14 

18 

Am Zehnthof 

19 

39 

49 

59 

09 

19 

29 

35 

39 

45 

49 

55 

59 

05 

09 

15 

19 

Juchostraße 

21 alle 

41 

51 

5.01 

11 

21 

31 

37 

41 

47 

51 

57 

6.01 

07 

11 

17 

21 

Rüschebrinkstraße 

22 20 

42 

52 

02 

12 

22 

32 

38 

42 

48 

52 

58 

02 

08 

12 

18 

22 

Pothecke 

23 Min. 

43 

53 

03 

13 

23 

33 

39 

43 

49 

53 

59 

03 

09 

13 

19 

23 

Knappschaftskrankenhaus 

25 

45 

55 

05 

15 

25 

35 

41 

45 

51 

55 

6.01 

05 

11 

15 

21 

25 

Oberdorfstraße 

26 

46 

56 

06 

16 

26 

36 

42 

46 

52 

56 

02 

06 

12 

16 

22 

26 

Brackei Kirche 

27 

47 

57 

07 

17 

27 

37 

43 

47 

53 

57 

03 

07 

13 

17 

23 

27 

Brackei Verwaltungsstelle 

29 

49 

59 

09 

19 

29 

39 

45 

49 

55 

59 

05 

09 

15 

19 

25 

29 

hTdenBörten^^^^^^^ 

30 

50 

5.00 

10 

20 

30 

40 

5.46 

50 

5.56 

6.00 

6.06 

10 

6.16 

20 

6.26 

30 

Döringhoff 

32 

52 

02 

12 

22 

32 

42 


52 


02 


12 


22 


32 

Businkstraße 

34 

54 

04 

14 

24 

34 

44 


54 


04 


14 


24 


34 

Asseln Aplerbecker Straße 

35 

55 

05 

15 

25 

35 

45 


55 


05 


15 


25 


35 

Ruckebierstraße 

38 

58 

08 

18 

28 

38 

48 


58 


08 


18 


28 


38 

Zugstraße an 

3.39 

4.59 

5.09 

5.19 

5.29 

5.39 

5.49 


5.59 


6.09 


6.19 


6.29 


6.39 

Zugstraße ab 

3.40 

5.00 

5.10 

5.20 

5.30 

5.40 

5.50 


6.00 


6.10 


6.20 


6.30 


6.40 

Eicnwaldstraße 

41 

01 

11 

21 

31 

41 

51 


01 


11 


21 


31 


41 

Bockumweg 

43 

03 

5.13 

23 

5.33 

43 

5.53 


03 


6.13 


23 


6.33 


43 

DO-Wickecfe © 

3.45 

5.05 

■■ 

5.25 

mm 

5.45 

mm 


6.05 


— 


6.25 


mu 


6.45 

Wickede Post 



5.14 


5.34 


5.54 




6.14 




6.34 
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montags bis freitags 


samstags 



C 

rv 

Haltestellen 


Abfahrtszeiten 




Ca) 


Dorstfeld Betriebshof 
Wittener Straße 
Ofenstraße 
Heinrichstraße Hl 


20.28 

29 

31 

■ 32 


21.58 

59 

22.01 

02 


Zugstraße 

Zugstraße 


an 

ab 


21.05 

21.05 

06 

08 

21.10 


22.35 22.50 
22.35 22.50 
36 51 

38 53 

22.40 22.55 


0.20 

0.20 

21 

23 

0.25 


Bockumweg _ 

DO-Wickede © 

Wickede Post 

Anschlussgarantie zum Bus siehe nach der letzten Fahrplantabelle dieser Linie 


4.28 

29 
31 
■ 32 


5.43 

44 

46 

nr 


7.59 

8.00 

02 

03 


8.33 

34 

36 

37 


Unionstraße Hl 


33 


03 




33 


48 





04 



38 

CD O 

Westentor El 

20.28 

35 


05 22.20 


23.50 

35 


50 

6.05 


7.50 

8.00 

06 

8.20 

8.30 

40 

7« 

Kampstraße El 

29 

36 


06 

21 


■ 51 

36 


51 

06 


51 

01 

07 

21 

31 

41 

w r+* 

Reinoldikirche El 

31 

38 


08 

23 


53 

38 


53 

08 


53 

03 

09 

23 

33 

43 

w i: 

(/) o. 

Ostentor El 

32 

39 


09 

24 


54 

39 


54 

09 


54 

04 

10 

24 

34 

44 

Lippestraße El 

33 

40 


10 

25 


55 

40 


55 

10 


55 

05 

11 

25 

35 

45 

0 ■ 

Funkenburg 

34 

41 


11 

26 


56 

41 


56 

11 


56 

06 

12 

26 

36 

46 

3 (/) 

' Q) 

^ o 

Von-der-Tann-Straße 

36 

43 


13 

28 


58 

43 


58 

13 


58 

08 

14 

28 

38 

48 

Berliner Straße 

37 

44 


14 

29 


59 

44 


59 

14 


59 

09 

15 

29 

39 

49 

Am Zehnthof 

38 

45 


15 

30 


0.00 

45 


6.00 

15 


8.00 

10 

16 

30 

40 

50 


Juchostraße 

40 

47 

alle 

17 

32 


02 

47 

alle 

02 

17 


02 

12 

18 

32 

42 

52 

o' 3 

Rüschebrinkstraße 

41 

48 

15 

18 

33 


03 

48 

15 

03 

18 


03 

13 

19 

33 

43 

53 


Pothecke 

42 

49 

Min. 

19 

34 

alle 

04 

49 

Min. 

04 

19 

alle 

04 

14 

20 

34 

44 

54 

0 

Q. 0 

m ■ 

Knappschaftskrankenhaus 

44 

51 


21 

36 

15 

06 

51 


06 

21 

15 

06 

16 

22 

36 

46 

56 

Oberdorfstraße 

45 

52 


22 

37 

Min. 

07 

52 


07 

22 

Min. 

07 

17 

23 

37 

47 

57 


Brackei Kirche 

46 

53 


23 

38 


08 

53 


08 

23 


08 

18 

24 

38 

48 

58 

A 

Brackei Verwaltungsstelle 

48 

55 


25 

40 


10 

55 


10 

25 


10 

20 

26 

40 

50 

9.00 

U' 

In den Börten 

20.49 

56 


26 

41 


11 

56 


11 

26 


11 

21 

27 

41 

51 

01 

3 

Döringhoff 

Businkstraße 


58 


28 

43 


13 

58 


13 

28 


13 

23 

29 

43 

53 

03 

0 


21.00 


30 

45 


15 

5.00 


15 

30 


15 

25 

31 

45 

55 

05 

■ 

Asseln Aplerbecker Straße 


01 


31 

46 


16 

01 


16 

31 


16 

26 

32 

46 

56 

06 


Ruckebierstraße 


04 


34 

49 


19 

04 


19 

34 


19 

29 

35 

49 

59 

09 

Q> 


5.05 

5.05 

06 

08 

5.10 


6.20 6.35 
6.20 6.35 
21 36 

23 38 

6.25 6.40 


8.20 8.30 
8.20 8.30 
21 31 

23 8.33 
8.25 ) 

8.34 


8.36 8.50 
8.36 8.50 
37 51 

39 8.53 
8.41 ) 

8.54 


9.00 

9.00 

01 

03 

9.05 


O 

CS) 

* 

N) 

00 G 

3? 
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C7 
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« 0 


ffl[Ü43l 

Haltestellen 


samstags 

Abfahrtszeiten 


c 

Ca) 


O 

CS) 

S 

IS) 


Dorstfeld Betriebshof 



8.57 

9.01 

9.07 


9.17 


9.27 


9.37 


9.47 

9.51 


10.01 


10.11 

Wittener Straße 



58 

02 

08 


18 


28 


38 


48 

52 


02 


12 

Ofenstraße 



9.01 

05 

11 


21 


31 


41 


51 

55 


05 


15 

Heinrichstraße El 



02 

06 

12 


22 


32 


42 


52 

56 


06 


16 

Unionstraße El 



03 

07 

13 


23 


33 


43 


53 

57 


07 


17 

Westentor El 

8.49 

8.59 

05 

09 

15 

9.19 

25 

9.29 

35 

9.39 

45 

9.49 

55 

59 10.05 

09 10.15 

19 

Kampstraße El 

50 

9.00 

06 

10 

16 

20 

26 

30 

36 

40 

46 

50 

56 10.00 

06 

10 

16 

20 

Reinoldikirche El 

52 

02 

08 

12 

18 

22 

28 

32 

38 

42 

48 

52 

58 

02 

08 

12 

18 

22 

Ostentor El 

53 

03 

09 

13 

19 

23 

29 

33 

39 

43 

49 

53 

59 

03 

09 

13 

19 

23 

Lippestraße El 

54 

04 

10 

14 

20 

24 

30 

34 

40 

44 

50 

54 10.00 

04 

10 

14 

20 

24 

Funkenburg 

55 

05 

11 

15 

21 

25 

31 

35 

41 

45 

51 

55 

01 

05 

11 

15 

21 

25 

Von-der-Tann-Straße 

57 

07 

13 

17 

23 

27 

33 

37 

43 

47 

53 

57 

03 

07 

13 

17 

23 

27 

Berliner Straße 

58 

08 

14 

18 

24 

28 

34 

38 

44 

48 

54 

58 

04 

08 

14 

18 

24 

28 

Am Zehnthof 

59 

09 

15 

19 

25 

29 

35 

39 

45 

49 

55 

59 

05 

09 

15 

19 

25 

29 

Juchostraße 

9.01 

11 

17 

21 

27 

31 

37 

41 

47 

51 

57 10.01 

07 

11 

17 

21 

27 

31 

Rüschebrinkstraße 

02 

12 

18 

22 

28 

32 

38 

42 

48 

52 

58 

02 

08 

12 

18 

22 

28 

32 

Pothecke 

03 

13 

19 

23 

29 

33 

39 

43 

49 

53 

59 

03 

09 

13 

19 

23 

29 

33 

Knappschaftskrankenhaus 

05 

15 

21 

25 

31 

35 

41 

45 

51 

55 10.01 

05 

11 

15 

21 

25 

31 

35 

Oberdorfstraße 

06 

16 

22 

26 

32 

36 

42 

46 

52 

56 

02 

06 

12 

16 

22 

26 

32 

36 

Brackei Kirche 

07 

17 

23 

27 

33 

37 

43 

47 

53 

57 

03 

07 

13 

17 

23 

27 

33 

37 

Brackei Verwaltungsstelle 

09 

19 

25 

29 

35 

39 

45 

49 

55 

59 

05 

09 

15 

19 

25 

29 

35 

39 

In den Börten 

10 

20 

9.26 

30 

9.36 

40 

9.46 

50 

9.56 10.00 10.06 

10 10.16 

20 10.26 

30 10.36 

40 

Döringhoff 

12 

22 


32 


42 


52 


02 


12 


22 


32 


42 

Businkstraße 

14 

24 


34 


44 


54 


04 


14 


24 


34 


44 

Asseln Aplerbecker Straße 

15 

25 


35 


45 


55 


05 


15 


25 


35 


45 

Ruckebierstraße 

18 

28 


38 


48 


58 


08 


18 


28 


38 


48 

Zugstraße an 

9.19 

9.29 


9.39 


9.49 


9.59 


10.09 


10.19 


10.29 


10.39 


10.49 

Zugstraße ab 

9.20 

9.30 


9.40 


9.50 


10.00 


10.10 


10.20 


10.30 


10.40 


10.50 

Eicnwaldstraße 

21 

31 


41 


51 


01 


11 


21 


31 


41 


51 

Bockumweg 

23 

9.33 


43 


9.53 


03 


10.13 


23 


10.33 


43 


10.53 

DO-Wickede © 

9.25 

i 


9.45 


) 


10.05 


1 1 


10.25 


} 1 


10.45 


) 

Wickede Post 


9.34 




9.54 




10.14 




10.34 




10.54 
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samstags 

Abfahrtszeiten 




Dorstfeld Betriebshof 

10.21 


10.31 


10.41 


10.51 


11.01 


11.11 

1 

20.01 


20.13 


Wittener Straße 


22 


32 


42 


52 


02 


12 


02 


14 


Ofenstraße 


25 


35 


45 


55 


05 


15 

■ 

05 


16 


Heinrichstraße El 


26 


36 


46 


56 


06 


16 


06 


17 


Unionstraße El 


27 


37 


47 


57 


07 


17 


07 


18 


Westentor El 

10.25 

29 10.35 

39 10.45 

49 10.55 

59 11.05 

09 11.15 

19 

20.05 

09 20.15 

20 20.28 

Kampstraße El 

26 

30 

36 

40 

46 

50 

56 11.00 

06 

10 

16 


1 06 

10 

16 

21 

29 

Reinoldikirche El 

28 

32 

38 

42 

48 

52 

58 

02 

08 

12 

18 

22 

L 08 

12 

18 

23 

31 

Ostentor El 

29 

33 

39 

43 

49 

53 

59 

03 

09 

13 

19 

23 

09 

13 

19 

24 

32 

Lippestraße El 

30 

34 

40 

44 

50 

54 11.00 

04 

10 

14 

20 

24 

10 

14 

20 

25 

33 

Funkenburg 

31 

35 

41 

45 

51 

55 

01 

05 

11 

15 

21 

25 

11 

15 

21 

26 

34 

Von-der-Tann-Straße 

33 

37 

43 

47 

53 

57 

03 

07 

13 

17 

23 

27 

Ii3 

17 

23 

28 

36 

Berliner Straße 

34 

38 

44 

48 

54 

58 

04 

08 

14 

18 

24 

28 

14 

18 

24 

29 

37 

Am Zehnthof 

35 

39 

45 

49 

55 

59 

05 

09 

15 

19 

25 

29 

r 15 

19 

25 

30 

38 

Juchostraße 

37 

41 

47 51 

57 11.01 

07 

11 

17 

21 


31 usw. 

17 

21 

27 

32 

40 

Rüschebrinkstraße 

38 

42 

48 

52 

58 

02 

08 

12 

18 

22 

28 

32 bis 

18 

22 

28 

33 

41 

Pothecke 

39 

43 

49 

53 

59 

03 

09 

13 

19 

23 

29 

33 

19 

23 

29 

34 

42 

Knappschaftskrankenhaus 

41 

45 

51 

55 11.01 

05 

11 

15 

21 

25 

31 

35 

21 

25 

31 

36 

44 

Oberdorfstraße 

42 

46 

52 

56 

02 

06 

12 

16 

22 

26 

32 

36 

22 

26 

32 

37 

45 

Brackei Kirche 

43 

47 

53 

57 

03 

07 

13 

17 

23 

27 

33 

37 

: 23 

27 

33 

38 

46 

Brackei Verwaltungsstelle 

45 

49 

55 

59 

05 

09 

15 

19 

25 

29 

35 

39 

25 

29 

35 

40 

48 

In den Börten 

10.46 

50 10.56 11.00 11.06 

10 11.16 

20 11.26 

30 11.36 

40 

20.26 

30 20.36 

41 20.49 

Döringhoff 


52 


02 


12 


22 


32 


42 


32 


43 


Businkstraße 


54 


04 


14 


24 


34 


44 


34 


45 


Asseln Aplerbecker Straße 


55 


05 


15 


25 


35 


45 


35 


46 


Ruckebierstraße 


58 


08 


18 


28 


38 


48 


38 


49 


Zugstraße an 












11.49 

■ 

20.39 


20.50 


Zugstraße ab 


1T00 


1140 


1T20 


1T30 


11.40 


11.50 


20.39 


20.50 


Eicnwaldstraße 


01 


11 


21 


31 


41 


51 


40 


51 


Bockumweg 


03 


11.13 


23 


11.33 


43 


11.53 


42 


53 


DO-Wickede © 


11.05 


) 


11.25 


) 


11.45 


) 

B 

20.44 


20.55 


Wickede Post 




11.14 




11.34 




11.54 







Anschlussgarantie zum Bus siehe nach der letzten Fahrplantabelle dieser Linie 


QJ |U43l 

Haltestellen 


samstags 


sonn- und feiertags 

Abfahrtszeiten 





Dorstfeld Betriebshof 

20.28 

7.13 

7.43 

8.13 

8.28 


8.58 

9.01 



9.43 


10.13 


10.43 

Wittener Straße 

29 

14 

44 

14 

29 


59 

02 



44 


14 


44 

Ofenstraße 

31 

16 

46 

16 

31 


9.01 

04 



46 


16 


46 

Heinrichstraße El 

32 

17 

47 

17 

32 


02 

05 



47 


17 


47 

Unionstraße El 

33 

18 

48 

18 

33 


03 

06 



48 


18 


48 

Westentor El 

35 20.50 


23.50 

20 

50 

20 

35 

8.50 

05 

08 

9.20 

9.35 

50 10.05 

20 10.35 

50 

Kampstraße El 

36 

51 


51 

21 

51 

21 

36 

51 

06 

09 

21 

36 

51 

06 

21 

36 

51 

Reinoldikirche El 

38 

53 


53 

23 

53 

23 

38 

53 

08 

11 

23 

38 

53 

08 

23 

38 

53 

Ostentor El 

39 

54 


54 

24 

54 

24 

39 

54 

09 

12 

24 

39 

54 

09 

24 

39 

54 

Lippestraße El 
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Wittener Straße 



0.01 


16 







57 


07 


17 

Dorstfeld Betriebshof 



0.02 


1.17 







9.58 


10.08 


10.18 


Anschlussgarantie zum Bus siehe nach der letzten Fahrplantabelle dieser Linie 
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E1[Ü43] 






samstags 








Haltestellen 






Abfahrtszeiten 










DO-Wickede © 

9.54 




10.14 


10.34 




19.54 



Wickede Post 

9.46 r 


10.06 


} 

10.26 

) 


19.46 


} 


20.06 

Bockumweg 

47 9.57 


07 


10.17 

27 


10.37 


47 


19.57 


07 

Eichwaldstraße 

48 58 


08 


18 

28 


38 


48 


58 


08 

Zugstraße 

50 10.00 


10 


20 

30 


40 


50 


20.00 


10 

Ruckebierstraße 

51 01 


11 


21 

31 


41 


51 


01 


11 

Asseln Aplerbecker Straße 

54 04 


14 


24 

34 


44 


54 


04 


14 

Businkstraße 

55 05 


15 


25 

35 


45 


55 


05 


15 

Döringhoff 

57 07 


17 


27 

37 


47 


57 


07 


17 

In den Börten 

59 10.04 09 10.14 

19 10.24 

29 10.34 39 10.44 

49 10.54 

59 20.04 

09 20.14 

19 

Brackei Verwaltungsstelle 










20.00 

05 

10 

15 

20 

Brackei Kirche 

02 07 12 

17 

22 

27 

32 

37 42 

47 

52 

57 

02 

07 

12 

17 

22 

Oberdorfstraße 

03 08 13 

18 

23 

28 

33 

38 43 

48 

53 

58 

03 

08 

13 

18 

23 

Knappschaftskrankenhaus 

04 09 14 

19 

24 

29 

34 

39 44 

49 

54 

59 

04 

09 

14 

19 

24 

Potnecke 

05 10 15 

20 

25 

30 

35 

40 45 

50 

55 11.00 usw. 

05 

10 

15 

20 

25 

Rüschebrinkstraße 

07 12 17 

22 

27 

32 

37 

42 47 

52 

57 

02 bis 

[ 07 

12 

17 

22 

27 

Juchostraße 

08 13 18 









08 

13 

18 

23 

28 

Am Zehnthof 

10 15 20 

25 

30 

35 

40 

45 50 

55 11.00 

05 

10 

15 

20 

25 

30 

Berliner Straße 

11 16 21 26 31 

36 




01 

06 

11 

16 

21 

26 

31 

Von-der-Tann-Straße 

12 17 22 

27 

32 

37 

42 

47 52 

57 

02 

07 

12 

17 

22 

27 

32 

Funkenburg 

13 18 23 

28 

33 

38 

43 

48 53 

58 

03 

08 

13 

18 

23 

28 

33 

Lippestraße Hl 

15 20 25 

30 

35 

40 

45 

50 55 11.00 

05 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Ostentor El 










16 

21 

26 

31 

36 

Reinoldikirche El 

17 22 27 

32 

37 

42 

47 

52 57 

02 

07 

12 

17 

22 

27 

32 

37 

Kampstraße El an 






0.54 10.59 11.04 11.09 11.14 

20.19 20.24 20.29 20.34 20.39 

Kampstraße El ab 

10.20 10.24 10.30 10.34 10.40 10.44 10.50 10.54 11.00 11.04 11.10 11.14 

20.20 20.24 20.29 20.34 20.39 

Westentor El 

21 10.25 31 10.35 41 10.45 51 10.55 01 11.05 11 11.15 21 

25 

30 

35 20.40 

Unionstraße El 

22 32 


42 


52 

02 


12 


22 

26 

31 

36 


Heinrichstraße El 

23 33 


43 


53 

03 


13 


23 

27 

32 

37 


Ofenstraße 

24 34 


44 


54 

04 


14 


J24 

28 

33 

38 


Wittener Straße 

27 37 


47 


57 

07 


17 


27 

31 

36 

41 


Dorstfeld Betriebshof 

10.28 10.38 


10.48 


10.58 

11.08 


11.18 


20.28 20.32 20.37 20.42 



Anschlussgarantie zum Bus siehe nach der letzten Fahrplantabelle dieser Linie 
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[I] [Ü43] samstags 

Haltestellen Abfahrtszeiten 


DO-Wickede © 


20.14 




20.35 



20.50 

23.05 23.20 

0.35 

Wickede Post 


~] 


20.26 


) 

20.41 


) 

) 

) 


Bockumweg 


20.17 


27 


20.37 

42 


20.52 

23.07 23.22 

0.37 

Eichwaldstraße 


18 


28 


38 

43 


53 

08 

23 

38 

Zugstraße 


20 


30 


40 

45 


1 EM 

10 

25 

40 

Ruckebierstraße 


21 


31 


41 

46 


56 

11 

26 

41 

Asseln Aplerbecker Straße 


24 


34 


44 

49 


59 

14 

29 

44 

Businkstraße 


25 


35 


45 

50 


21.00 

15 

30 

45 

Döringhoff 


27 


37 


47 

52 


02 

17 

32 

47 

In den Börten 

20.24 

29 20.34 

39 20.44 

49 

54 20.58 

04 

19 

34 

49 

Brackei Verwaltungsstelle 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

59 

05 

20 

35 

50 

Brackei Kirche 

27 

32 

37 

42 

47 

52 

57 21.01 

07 

22 

37 

52 

Oberdorfstraße 

28 

33 

38 

43 

48 

53 

58 

02 

08 alle 

23 

38 

53 

Knappschaftskrankenhaus 

29 

34 

39 

44 

49 

54 

59 

03 

09 15 

24 

39 

54 

Pothecke 

30 

35 

40 

45 

50 

55 21.00 

04 

10 Min. 

25 

40 alle 

55 

Rüschebrinkstraße 

32 

37 

42 

47 

52 

57 

02 

06 

12 

27 

42 15 

57 

Juchostraße 

33 

38 

43 

48 

53 

58 

03 

07 

13 

28 

43 Min. 

58 

Am Zehnthof 

35 

40 

45 

50 

55 21.00 

05 

09 

15 

30 

45 

1.00 

Berliner Straße 

36 

41 

46 

51 

56 

01 

06 

10 

16 

31 

46 

01 

Von-der-Tann-Straße 

37 

42 

47 

52 

57 

02 

07 

11 

17 

32 

47 

02 

Funkenburg 

38 

43 

48 

53 

58 

03 

08 

12 

— 

33 

ü 

03 

Lippestraße El 

40 

45 

50 

55 21.00 

05 

10 

14 

20 

35 

50 

05 

Ostentor Hl 

41 

46 

51 

56 

01 

06 

11 

15 

21 

36 

51 

06 

Reinoldikirche El 

42 

47 

52 

57 

02 

07 

12 

16 

22 

37 

52 

07 

Kampstraße El an 

20.44 20.49 20.54 20.59 21.04 21.09 21.14 21.18 21.24 

23.39 23.54 

1.09 

Kampstraße El ab 

20.44 20.49 20.54 20.59 21.04 21.09 21.14 21.18 21.24 

23.39 23.54 

14)9 

Westentor El 

45 20.50 

55 21.00 

05 21.10 

15 

19 21.25 

23.40 

55 

10 

Unionstraße El 

46 


56 

01 

06 


16 

20 



56 

11 

Heinrichstraße El 

47 


57 

02 

07 


17 

21 



57 

12 

Ofenstraße 

48 


58 

03 

08 


18 

22 



58 

13 

Wittener Straße 

51 


21.01 

06 

11 


21 

25 



0.01 

16 

Dorstfeld Betriebshof 

20.52 


21.02 21.07 21.12 


21.22 21.26 



0.02 

1.17 


Anschlussgarantie zum Bus siehe nach der letzten Fahrplantabelle dieser Linie 
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muHäi 


sonn- und feiertags 


Haltestellen 








Abfahrtszeiten 










DO-Wickede © 

8.05 

8.35 


9.05 


9.35 

9.50 10.05 10.20 


18.50 19.05 


20.20 20.35 


23.05 

Wickede Post 

) ) ) > ) > ) > > ) ) ) 

Bockumweg 

8.07 

8.37 


9.07 


9.37 

9.52 10.07 10.22 


18.52 19.07 


20.22 20.37 


23.07 

Eichwaldstraße 

08 

38 


08 


38 

53 

08 

23 


53 

08 


23 

38 


08 

Zugstraße 

10 

40 


10 


40 

55 

10 

25 


55 

10 


25 

40 


10 

Ruckebierstraße 

11 

41 


11 


41 

56 

11 

26 


56 

11 


26 

41 


11 

Asseln Aplerbecker Straße 

14 

44 


14 


44 

59 

14 

29 


59 

14 


29 

44 


14 

Businkstraße 

15 

45 


15 


45 10.00 

15 

30 


19.00 

15 


30 

45 


15 

Döringhoff 

17 

47 


17 


47 

02 

17 

32 


02 

17 


32 

47 


17 

In den Börten 

19 

49 

9.04 

19 

9.34 

49 

04 

19 

34 


04 

19 


34 

49 


19 

Brackei Verwaltungsstelle 

20 

50 

05 

20 

35 

50 

05 

20 

35 


05 

20 


35 

50 


20 

Brackei Kirche 

22 

52 

07 

22 

37 

52 

07 

22 

37 


07 

22 


37 

52 


22 

Oberdorfstraße 

23 

53 

08 

23 

38 

53 

08 

23 

38 

alle 

08 

23 


38 

53 

alle 

mmm 

Knappschaftskrankenhaus 

24 

54 

09 

24 

39 

54 

09 

24 

39 

15 

09 

24 


39 

54 

15 

24 

Potnecke 

25 

55 

10 

25 

40 

55 

10 

25 

40 

Min. 

10 

25 

alle 

40 

55 

Min. 

25 

Rüschebrinkstraße 

27 

57 

12 

27 

42 

57 

12 

27 

42 


12 

27 

15 

42 

57 


27 

Juchostraße 

28 

58 

13 

28 

43 

58 

13 

28 

43 


13 

28 

Min. 

43 

58 


28 

Am Zehnthof 

30 

9.00 

15 

30 

45 10.00 

15 

30 

45 


15 

30 


45 21.00 


30 

Berliner Straße 

31 

01 

16 

31 

46 

01 

16 

31 

46 


16 

31 


46 

01 


31 

Von-der-Tann-Straße 

32 

02 

17 

32 

47 

02 

17 

32 

47 


17 

32 


47 

02 


32 

Funkenburg 

33 

03 

18 

33 

48 

03 

18 

33 

48 


18 

33 


48 

03 


33 

Lippestraße El 

Ostentor El 

35 

05 

20 

35 

50 

05 

20 

35 

50 


20 

35 


50 

05 


35 

36 

06 

21 

36 

51 

06 

21 

36 

51 


21 

36 


51 

06 


36 

Reinoldikirche El 

37 

07 

22 

37 

52 

07 

22 

37 

52 


22 

37 


52 

07 


37 

Kampstraße B] an 

8.39 

9.09 

9.24 

9.39 

9.54 10.09 10.24 10.39 10.54 


19.24 19.39 


20.54 21.09 


23.39 

Kampstraße El ab 

8.39 

9.09 

9.24 

9.39 

9.54 10.09 10.24 10.39 10.54 


19.24 19.39 


20.54 21.09 


23.39 

Westentor El 

8.40 

9.10 

9.25 

40 

9.55 

10 10.25 

40 10.55 


19.25 

40 


55 21.10 


23.40 

Unionstraße El 




41 


11 


41 




41 


56 




Heinrichstraße El 




42 


12 


42 




42 


57 




Ofenstraße 




43 


13 


43 




43 


58 




Wittener Straße 




46 


16 


46 




46 


21.01 




Dorstfeld Betriebshof 




9.47 


10.17 


10.47 




19.47 


21.02 





Anschlussgarantie zum Bus siehe nach der letzten Fahrplantabelle dieser Linie 
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TT 1 

1 CD 
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o 55 

o 

0 


£ 

0 

3 

C7 

0 


« 0 


[TI |TJ43l 

sonn- und feiertags 

Haltestellen Abfahrtszeiten 



DO-Wickede © 

23.20 0.35 

Wickede Post 

1 1 

Bockumweg 

23.22 0.37 

Eichwaldstraße 

23 38 

Zugstraße 

25 40 

Ruckebierstraße 

26 41 

Asseln Aplerbecker Straße 

29 44 

Businkstraße 

30 45 

Döringhoff 

32 47 

In den Börten 

34 49 

Brackei Verwaltungsstelle 

35 50 

Brackei Kirche 

37 52 

Oberdorfstraße 

38 53 

Knappschaftskrankenhaus 

39 54_ 

Pothecke 

40 alle 55 

Rüschebrinkstraße 

42 15 57 

Juchostraße 

43 Min. 58 

Am Zehnthof 

45 1.00 

Berliner Straße 

46 01 

Von-der-Tann-Straße 

47 02 

Funkenburg 

48 03 

Lippestraße El 

50 05 

Ostentor El 

51 06 

Reinoldikirche El 

52 07 

Kampstraße El an 

23.54 1.09 

Kampstraße El ab 

23.54 1.09 

Westentor El 

55 10 

Unionstraße El 

56 11 

Heinrichstraße El 

57 12 

Ofenstraße 

58 13 

Wittener Straße 

0.01 16 

Dorstfeld Betriebshof 

0.02 1.17 


Anschlussgarantie zum Bus siehe nach der letzten Fahrplantabelle dieser Linie 
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1X143 


Anschlussgarantie DSW2I 



Haltestelle 


Brackei Kirche in Richtung Wickede 


Brackei Kirche in Richtung Wickede 


Brackei Kirche in Richtung Wickede 


Brackei Kirche in Richtung Wickede 


Asseln Aplerbecker Straße 
in Richtung Wickede 


nkunftszeit 

zur Linie 

Abfahrtszeit 

Ankunftszeit 

zur Linie Abfahrtszeit 

in Richtung 

montags - samstags 

sonn 

- und feiertaqs 


20.53 

420 

21.01 

20.53 

420 

21.01 

Scharnhorst 

21.23 

420 

21.31 

21.23 

420 

21.31 

Scharnhorst 

21.53 

420 

22.01 

21.53 

420 

22.01 

Scharnhorst 

22.23 

420 

22.31 

22.23 

420 

22.31 

Scharnhorst 

22.53 

420 

23.01 

22.53 

420 

23.01 

Scharnhorst 

23.23 

420 

23.31 

23.23 

420 

23.31 

Scharnhorst 

20.53 

420 

20.59 




Aplerbeck 

21.23 

420 

21.29 




Aplerbeck 

21.53 

420 

21.59 




Aplerbeck 

22.23 

420 

22.29 




Aplerbeck 

22.53 

420 

22.59 




Aplerbeck 

23.23 

420 

23.29 




Aplerbeck 

23.53 

420 

23.59 




Aplerbeck 

21.08 

436 

21.16 

20.53 

436 

20.58 

Aplerbeck 

21.38 

436 

21.46 

21.23 

436 

21.28 

Aplerbeck 

22.08 

436 

22.16 

21.53 

436 

21.58 

Aplerbeck 

22.38 

436 

22.46 

22.23 

436 

22.28 

Aplerbeck 

23.08 

436 

23.16 

22.53 

436 

22.58 

Aplerbeck 

23.38 

436 

23.46 

23.23 

436 

23.28 

Aplerbeck 




23.53 

436 

23.58 

Aplerbeck 

21.08 

436 

21.16 




Hohenbuschei/Asseln 

21.38 

436 

21.46 




Hohenbuschei/Asseln 

22.08 

436 

22.16 




Hohenbuschei/Asseln 

22.38 

436 

22.46 




Hohenbuschei/Asseln 

23.08 

436 

23.16 




Hohenbuschei/Asseln 

23.38 

436 

23.46 




Hohenbuschei/Asseln 

21.01 

426 

21.05 

21.01 

426 

21.05 

Husen 

21.31 

426 

21.35 

21.31 

426 

21.35 

Husen 

22.01 

426 

22.05 

22.01 

426 

22.05 

Husen 

22.31 

426 

22.35 

22.31 

426 

22.35 

Husen 

23.01 

426 

23.05 

23.01 

426 

23.05 

Husen 

23.31 

426 

23.35 

23.31 

426 

23.35 

Husen 

00.01 

426 

00.05 

00.01 

426 

00.05 

Husen 



SchokoTicket! 


■ Für Schule und Freizeit - auch in den Ferien 

■ 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr 



Noch Fragen? Klickwww.vrr.de 



























